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Vossenpelssestraat 16 te Lent: herbestemmen van het waterpompgebouw 
tot horeca - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd 

Gepubliceerd op: 19-07-2016 

Omschrijving: herbestemmen van het waterpompgebouw tot horeca (Vossenpelssestraat 16 te Lent) 
Activiteiten: Bouwen; Reclame; Uitwegen; 

Zaaknummer: W.Z16.002787.01 
Product: omgevingsvergunning 
Ontvangst: 18-03-2016 
Verlengingsbesluit verzonden: 15-07-2016 

Soort: Beslistermijn verlengd 

Toelichting: 

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar noch 
beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist. 

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien. 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=2A8BF609-1987-472B-8DF8-152EEE27CD29 


Gemeenteblad 2016 nr. 98080 19 juli 2016 




